تانوية: سيدي علي الجديدة امتحان الفصل الأول السنة الدراسية: 2018/2017 


في التكنولوجيا 
التمرين الأول :07نقاط 


تريد دراسة اليكل المثلتي الممثل على الشکل(01): 


F,7100KN 
D 


| 3.00 m | 


A 
| 3 س للا‎ 3.00 m 2 30m لہ‎ 
)01( الشكل‎ 
حثد طبيعة الهيكل المثلتي.‎ -1 
مسند مضاعف و 8 مستد بسبيط.‎ Å احسب ردود الأفعال في المسندين» حيت‎ -2 
الجھود الداخلية فى جميع القضيان ياستعمال الطريقة التطيلية (عزل العقد) مع تيد طبیعتھاء‎ ad احسب‎ -3 


5- إذا كانت قضبان الهيكل المظثي تتشكل من مجتب زاوي مضاعف (دعامة زاوية مزدوجة) .أل 
- استخرج من الجدول (01) المجتب الزاوي المناسب علما أن القضيب الأكثر تحمیلا عو رقم (5) حیث 
KN‏ 121-198 والإجياد التاظمي السموح به عو: c-1400daN/ecm?‏ 
جدول (01) 


الساحة (cm)‏ المجتب الزلوي (دعامة زاوية) 


530x50x6 


30X50x 


التمرين الثانى:06 نقاط 
قطعة أرض ) (ABC‏ معرفة بالإحداثيات القائمة لرؤوسها المعطاة في الجدول و المقسمة 


إلى قطعتين )1( و )2( يحد بينهما الضلع CD)‏ ) كما هو موضح فى الشكل 2 P:‏ 


13700| 3300 | B | 


[- لحسب مساحة القطعة ) [ABC‏ 
2- لحسب السموت الإحداثية Gye‏ و Gac‏ اسنتتج قيمة الزلوية A)‏ الشكل 2 
3-إذا علمت أن مساحة القطعة )1 ( هى: mr‏ 5575.50 

أ- احسب طول الضلع AD‏ 

ب- احسب إحدائيات Diis‏ 


التمرين الثالث: 07نقاط 


1- ماذا يمثل الشكل المقابل؟ 

2- اذكر انواعه الأخرى؟ 

3۔ قم بتسمية العناصر المرقمة؟ 

4۔ اداعلمث إن علو الطابق هو H = 323 mc‏ 
وان علو الدرجة (القائمة) h = 17 mc‏ 
وان عدد درجات القلبة الأولى 10 

e‏ كم هو عدد درجات القلبة الثانية؟ 


fo احسب بعد النائمة‎ e 


تصحيح امتحان الفصل الأول 2018/2017 


عناصر الاجابة 


اك التمرين الأول :07نقاط 


3 Man لكل‎ ixnh تحدید‎ -[ 


F= OTE 


20-3 = المعائلة جا‎ fuhu 
im] عفد‎ p; 
القضبان انت‎ ix 86-5 و‎ 
Aag 
ln-i-2?x4-3-25-b 
حساب رنود الال عند‎ -2 
يتطبيق معادلات التوازن‎ 
EF, =0 3H, = DOREN 
Ly - 0 3 ذا - کر - بزط - وگ + ر۷‎ 3F + و1‎ = E + پیر‎ 
2 V, + Vg = 160 (1)۔..۔‎ 
3 V; = maem Sixt = 1467 
Fa 77 223 (1) قي‎ up 
: عزل الح‎ ii pha ود الداخلية ق . قضهان اليكل الست‎ 


- 1+ "5ك = چ‎ 
E N,psina t V, = Û 
rE PE 
me a 28.28 EN (اتضقاط]‎ 
TF, =U 3 Na+ ۵38ا[‎ + H, =0 
23 Nag = 28.28 X 0.707 = 20107 زند)‎ 


T Fy = Û > Ngp sina + ج۷‎ = Û 

3 Ng = ل = فلت‎ - -198 ۷ (hiii) 
sina 7 

E Fx = Û > Nac — Ng, - Ngpcosa = Û 

2 Ner = Ng, + Nagcosa 

2 Ngc = 20 + )-198 x 0.707) = —120KN (Hai) 


- C اہی‎ A hys 


eX 


= 134.16 KN (25) O Na 209:0 


tanp = Z = 0.5 
=> E = 236.5657 
E Fy = 0 —Nce ¬ Nepeosp = 0 


8 __ -Ncn _ i20 
= Hen = cas 7 MA34 


E ET‏ ع 


21900 


L(SOx50xB)  : gn cusam EUN RU 


التمرين الثاني :06نقاط 
امسا ل pw‏ 
-X)-X.G,-Y)]‏ 
05m7‏ ,9600 = 5 
-حساب السعوت 


X,- -7(+ X,(, 


E 


=- 2207, 16—137, 09 — 79,47 gr 
1 اسساب طول القطعءۃ‎ 3 


ات ا 


25 
Lasma 


=103, 94m 


يي ساي إحداتياات التقطة D‏ 


—X, -—X,--904 26 - 06 


——43,70m =F „ -F , — 43.79 — 168, 61m 


= E — 4 I ——— 


-L s SING p) = 103.94. sin(127. 69) 204. 26m 


baan 


۔ جا — 


Omar -- يد‎ 


وت 1لا 5-7 


FIT التي‎ ag 


m ix «X. Cr, -7 Fa + J = 1 


Gio ~O a =127,69gr 


ACE an 


AY, -L تادهم ب‎ = 103.94. co5(127,69) 


LX 206,96mr:168, 61m) 


عناصر الإجابة 


1330/7: الثالث‎ s sad 


e‏ يمثل الشكل مدرجا مستقيما ذو قلبتين متعامدين 


e‏ أنواع المدارج الأخرى : مدرج بقلبة واحدة- مدرج بقلبتين متوازيتين- مدرج بثلاث 
قلبات . 


e‏ تسمية العناصر المرقمة: 
1-طول الدرجة (عرض القلبة ) 2 -الحصيرة 3-القائمة 4النائمة 
5-جدار 6 فاصل (الراحةء الوصول) 7القلبة 


٭ عدد درجات القلبة الثانية : 
ali‏ جار“ نے LT‏ 
نعلم عدد الدرجات الكلي : بد سے سے 
بما أن عدد درجات القلبة الأولى 10 ؛ فإن : 
n =ni + 2‏ 
9 - 19-10 - پور -12 ح n:‏ 
* بعد النائمة : 


21+ و‎ = 64cm ¬+ و‎ = 64 - 2h = 306111  :, 


العلامة 


مجزأة 


1.00 


0.5*3 


0.25*7 


1.00 


0.25 


0.50 


1.00 


مجموع 


1.00 


1.5 


1.75 


1.00 


0.75 


1.00 


